
PLC Lighting Inc. 

9667 Owensmouth Avenue, Unit 201 , Chatsworth, CA 91 31 1 
Phone: (888) 357-4040 (Outside California) (81 8) 349-1 600 Fax: (81 8) 280-0909 (81 8) 407-01 00 

www.plcligliting.com 


